Ś.P. 


Mgr MIECZYSŁAW 


OGUSŁA WSKI 


ARCHITEKT WNĘTRZ 
NAJDROŻSZY I NAJUKOCHAŃSZY SYN I BRAT 


ur. 11. II. 1937 roku zginął tragicznie dnia 19 listopada 1968 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach edprawione zostanie w sobotę dnia 23 listopada 
o godzinie 10 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają w nieutulonym żalu pozostali: 


MATKA, SIOSTRA, SZWAGIER I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 
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